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BES Milano 



Around thè worid 


Il nuovissimo ricevitore ICOM è un concentrato di 
tecnologie per farvi ascoltare il "respiro del mondo" e in 
particolare i radioamatori con i suoi trenta segmenti da 1 
MHz in ricezione. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Copertura di frequenza: 

Bande amatoriali: 1.8 MHz - 2.0 MHz 

3.5 MHz- 4.1MHz 

6.9 MHz - 7.5 MHz 

9.9 MHz - 10.5 MHz 

13.9 MHz - 14.5 MHz 

17.9 MHz- 18.5 MHz 

20.9 MHz-21.5 MHz 

24.5 MHz - 25.1 MHz 
28.0 MHz - 30.0 MHz 

Copertura continua: da 0 1 MHz a 30 MHz 
Controllo della frequenza: CPU a passi di 10 Hz 

doppio VFO e sintetizzazione. 
digitale della frequenza 
Display: di 6 digit, con lettura dei 100 Hz 
Stabilità di frequenza: - di 250 Hz da 1 minuto a 60 minuti 
di riscaldamento 
- di 50 Hz dopo 1 ora 

Alimentazione: 220 V 
Impedenza d’antenna: 50 ohms 
Peso: 7,4 kg 


Dimensioni: 111 mm (altezza) x 286 mm (larghezza) x 
276 mm (profondità) 

Ricevitore: circuito a quadrupla conversione 

supereterodina con controllo delle bande 
continue 

Ricezione: Al A3 J (USB, LSB), FI, FSK, A3, F3 
Sensibilità: (con preamplificatore acceso) 

SSB CW RTTY meno di 0.15 microvolt 

(™S)p eriodBS+N/N 

AM meno di 0.5 microvolt 

FM meno di 0.3 microvolt per 12 dB SINAD 
(1.6-30 MHz) 

Selettività: SSB CW RTTY 2.3 KHz a - 6 dB 
4.2 KHz a - 60 dB 
CW - N, RTTY - N 500 Hz a - 6 dB 

1.5 KHz a-60 dB 
AM 6 KHz a - 6 dB 
18 KHz a-60 dB 
FM 15KHza- 6 dB 
25 KHz a - 60 dB 
Reiezione spurie: più di 60 dB 
Uscita audio: più di 2 watt 
Impedenza audio: 8 ohms 



Milano - Via Fili Bronzetti, 37 (an g. C.so XXII Marzo) Tel. 738.60.51 

Servizio assistenza tecnica S.A.T, - V. Washington, 1 Milano - 
tei 432704 

Centri autorizzati: A RT E. -V Mazzini, 53 Firenze - tei. 243251 
RTX Radio Service - v. Concordia. 15 Saronno - tei. 9624543 e 
presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A. 
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- 2 metri 

IWOBOM, p.e. Marco Minotti 


Ho già in passato presentato degli accorgimenti per migliorare i 
ricevitori sulle bande delle HF, che hanno unito un buon rappor¬ 
to qualità/prezzo; ma più si alza la frequenza e più noi autoco¬ 
struttori dobbiamo fare i conti con altri problemi e altri costi. 

Ultimamente sono usciti integrati ibridi adatti per lavorare su queste fre¬ 
quenze: SH120 e simili, ma ho notato che questo integrato facilmente au- 
toscilla a meno di ricorrere a complessi circuiti di accordo in ingresso, ol¬ 
tretutto il guadagno che ho riscontrato è stato troppo tirato e a meno di ri¬ 
cevitori “sordi” si finiva per caricare eccessivamente il primo stadio di que¬ 
sti ricevitori. 

Poi, oltre il costo dell’integrato, sulla realizzazione influiva tutta una serie 
di componenti attivi e passivi posti intorno all’ibrido senza contare delle 
solite perline in ferrite che come quasi tutti i toroidi sono quasi introvabili, 
pure a Roma, a meno di ricorrere a lunghe attese e ad appostamenti in al¬ 
cuni negozi che mi dicono ogni tanto la richiedono. 

Deciso ormai a emigrare in America, patria di molti componenti introvabili 
in Italia, stavo per entrare nell’aerostazione quando un lampo di genio 
colpì la mia mente e allora mi misi a correre verso casa: perché non ricorre¬ 
re a un MOSFET che lavora egregiamente su queste frequenze: il 40673, 
dual-gate? 

E allora udite e rallegratevi perché arriva... 


un preamplificatore semplice ed economico a mosfet 

Si, lo confesso, ho tradito le nuove tecnologie degli ibridi ma a volte biso¬ 
gna tornare indietro per trovare la “saggezza”. 

Questo circuito è particolarmente indicato per ricevitori con scarsa sensi¬ 
bilità; il suo uso non incrementa la noise-figure già presente all’ingresso 
del vostro apparato, un dato questo molto importante e che non viene te¬ 
nuto in considerazione allo stesso modo del guadagno così si hanno dei 
preamplificatori con guadagni, esaltati dai Costruttori, “stellari” ma che 
all'atto pratico hanno una cifra di rumore che si confronta con il segnalino 
e quindi si il segnalino arriva ma tanto tu non lo senti. 

Mentre con questo preamplificatore tale cifra non sarà confrontabile con il 
segnale o almeno non sarà incrementata da questo maggior guadagno e 
porterà all’ascolto di segnali molto bassi che potrebbero essere dei DX! 


descrizione del circuito 

Il circuito, come già detto nelle note introduttive, utilizza un dual-gate mo¬ 
sfet RCA40673. 
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che passione! 

“te lo faccio in un minuto 



Q, visto da sotto 


R, 47 kO 

fi 2 100 kO 

fi 3 270 O 

R„ 2200 

tutte da 0,5 W 



C|, C 4 7,5 a 7 7,6 pF, variabile ad aria professionale tipo Johnson o simili 

C 2 , C 3 , C 6 , C 7 7 nF, ceramici a disco 
C 5 3,3 pF, ceramico a disco 

C 8 7 nF, condensatore passante (non trova posto sullo stampato, chiaramente) 

0 2 , 10 V, diodo zener 

Q, RCA 40673, mosfet 

Zr f 33 gH, impedenza 


L , 5 sp/re di filo 0 0,8 mm su 0 72 m/n, isolamento ad aria, link a due spire verso massa 

L 2 4 sp/re di lilo 0 0,8 mm su 0 12 mm, isolamento ad aria: su R„ viene effettuato un 

avvolgimento di 3 spire 0 0,7 mm 


J u J 2 connettori coassiali BNC tipo SO-239 


N.B. perle due bobine in aria e per l'avvolgimento su R„ va utilizzato del rame smaltato asportandolo dove 
si dovrà effettuare la saldatura ; nei caso non riusciate ad accordare il circuito, provate ad allontanare leg¬ 
germente le spire delle due bobine e ad avvicinarle. 


Questo mosfet è particolarmente indicato come mixer e come preamplifi¬ 
catore per piccoli segnali come in questo caso. 

Sul gate 1 è inserito il segnale proveniente dall’antenna per i due metri, 
viene pulito tramite un circuito selettivo costruito daC, eL,, mentre sul ga¬ 
te 2 giunge l’alimentazione tramite D, e R 4 che la stabilizzano intorno ai 9 V. 
R 4 presenta 3 spire sul suo corpo e quindi serve anche per bloccare RF che 
potrebbe “fuggire” lungo l’alimentazione che è di 12 V proveniente dal so¬ 
lito alimentatore stabilizzato. 

Si potrebbe fornire l’alimentazione anche tramite una pila da 9 V e monta¬ 
re il tutto con la batteria sotto all’antenna. 

Il segnale esce dal drain e passa in un altro circuito d’accordo d’uscita for¬ 
mato da l _2 e C 4 . Resistenze e condensatori posti verso massa aumentano 
la stabilità del circuito. 
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2 metri che passione! 


costruzione del circuito 

Non ci sono grandi problemi costruttivi e la sua semplicità costruttiva lo 
rende alla portata di “pierino”; è obbligatorio il circuito stampato visibile in 
figura e le piazzole di rame grandi per un ottima massa mentre se si utilizza 
la famosa tecnica della doppia faccia (con una faccia utilizzata per massa) 
si possono ridurre le dimensioni delle piste. 


+-uv 



figura 2 figura 3 

Disposizione componenti. 

N.B. C, e C„ vanno fissati sullo stampato, possibilmente. 


Occhio al mosfet che, se non autoprotetto, può essere danneggiato da ca¬ 
riche statiche: i soli polpastrelli delle dita possono danneggiarlo, quindi 
maneggiatelo con cautela. 

Le due bobine in aria devono essere realizzate in maniera corretta. Ricor¬ 
datevi di montare il tutto all’interno di una scatola stagna tipo TEKO o al¬ 
meno metallica. 

Usciranno i bocchettoni BNC SO-239 o simili e quello dell’alimentazione. 

taratura del circuito 

Il circuito non richiede particolari strumenti, gli unici due componenti da 
tarare sono C, e C 4 ; quindi collegate il preamplificatore al ricevitore sui 2 
metri e ruotate e C 4 per una massima indicazione dello Smeter: per far 
questo potrete ricorrere all’aiuto di qualche OM compiacente, ricordatevi 
di tararlo al centrobanda per non avere inconvenienti su alcune frequenze. 

Fatto ciò, montate il circuito nella scatoletta e chiudetela: potrà stare ac¬ 
canto al vostro RX sui due metri e quando servirà sarà pronto per l’uso. 

Spero di essere stato chiaro e se avete problemi nella sua costruzione, 
scrivetemi pure e buoni DX! 

bibliografia 

The Radio Amateur’s Handbook, varie edizioni. 

cq elettronica, vari numeri. * # # # # # # & # & # # # =* & ="= & & & # # # ## =* ^ 
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misuratore 

di 

onde stazionarie 

con wattmetro a dìodi led 

Francesco Michienzi 


Non esiste radioamatore o CB che non conosca l’importanza di 
un misuratore di onde stazionarie, è ovvio che la prima esigen¬ 
za che ha chiunque decide di installare una stazione trasmit¬ 
tente per coltivare il proprio hobby preferito è quella di disporre 
di tale strumento da connettere tra il trasmettitore e il cavo 
coassiale che conduce all’antenna, così da tenere sempre sot¬ 
to controllo tutta la linea. 



A tale proposito voglio presentare un misuratore di onde stazionarie, con 
wattmetro di AF, che ho sperimentato per la mia stazioncina, il quale, a dif¬ 
ferenza di quelli reperibili in commercio, che hanno uno o due strumenti a 
lancetta, dispone di due file di led, dodici per parte, che, in funzione del li¬ 
vello di radiofrequenza emessa e di quella riflessa, ci segnalano i watt e le 
onde stazionarie presenti in un carico di 52 o 75 Q. 
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misuratore di onde stazionarie 


Per la realizzazione di questo progetto si utilizzano due integrati di tipo 
(jAA180 i quali, come ormai si sa, servono solo ed esclusivamente ad ac¬ 
cendere delle serie di led. 



R< 

10 kO, potenziometro lineare 

C„ c 4 

1 |J F, 25 V 

r 7 

27 0,2 W, antiinduttiva 

C 2 , c 3 , c 6 

10 nF, disco 

R 31 Rie 

47 kO, trimmer 

C 6 

10 \iF, 25 V 

r 4 

27 0, 1/4 W 



*5 

10 kO, 1/4 W 

D|, D 2i D 3 

al Germanio, qualunque tipo (IN117) 

*6 

180 O, 1/4 W 



He 

820 0, 1/4 W 

Dz\ 

6,2 V, 1 W, zener 

H 9, R ) 0 

100 O, 1 W, antiinduttiva 



H„ . 

10 kO, 2 VZ, antiinduttiva 

Dli^Di_5 

led verdi 

R , 2 

390 O, 1/4 W 

Dl 6 i ^L7 

led gialli 

R 13 

100 O, 1/4 W 

Dlq~Dl 2 A 

led rossi 

R 14 

47 kO, 1/4 W 



H|5, R 19 

10 kO, trimmer 

X U X 2 

\iAA180 

Ri 7 

15 kO, 1/4 W 



Hie 

1 kO, 1/4 W 

S\, S 2 

deviatori a levetta 1 via, 2 posizioni 


Il circuito elettrico, come si vede dallo schema, è diviso in due parti, quella 
per le onde stazionarie e quella per misurare i watt: il primo di questi inte¬ 
grati, a secondo della tensione (radiofrequenza) che, raddrizzata da D, e 
D 2 , selezionata daS, e dosata da R, e R 3 , gli giunge al piedino 17, visualizza 
sopra una scala di led numerata, la radiofrequenza diretta e quella riflessa. 
Prima di continuare, voglio dirvi che chi è in possesso di un TX con impe¬ 
denza di 75 Q deve sostituire le resistenze R 9 -R| 0 con due da 150 Q. 
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misuratore di onde stazionarie 


Il secondo integrato, invece, ci mostra i watt con i quali stiamo uscendo: la 
radiofrequenza emessa dal TX passa in parte trascurabile attraverso R n , 
viene dosata da R 15 , R 16 , R 19 e filtrata da C 4 , giunge al piedino 17 di X 2 iI qua¬ 
le, dal canto suo, provvede ad accendere un numero di led proporzionato 
alla tensione ricevuta. 

Vi renderete facilmente conto che non effettueremo misure rigorose, ma 
avremo la possibilità di tenere sott’occhio qualitativamente molto bene 
potenza emessa e ROS della nostra stazione. 

Realizzazione pratica e messa a punto 

I due circuiti stampati su basette di vetronite sono a grandezza naturale: al 
più grande, prima di iniziare il montaggio dei componenti, si devono prati¬ 
care dei fori di circa 6 mm, al centro dei punti dove prenderanno posto i 
trimmer, in modo che, una volta fissato tale circuito, si possono effettuare 
tutte le dovute tarature dal lato opposto. 

Lo stampato più piccolo riceverà D,-D 2 -C 2 -C 3 -Rg-R 10 e R,, sul lato rame, 
come si vede in figura, mentre dall’altro lato andrà saldato direttamente ai 
connettori S0239/P precedentemente montati sul retro del mobile metal¬ 
lico, con l’accortezza di mettere a massa, meglio se saldata con due spez¬ 
zoni di filo rigido, la pista di rame che fa da perimetro allo stampato stesso. 



NOTA: lo stampato "grande", relativo a questa disposizione componenti, è a pagina 15. 
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Appena terminata la sistemazione sulla basetta più grande degli altri com¬ 
ponenti, cercheremo di saldare i diodi led, tutti sulla stessa linea, per evita¬ 
re che al momento dell’inserimento nel contenitore alcuni rimangano 
troppo fuori, altri troppo dentro, guastando l’estetica di tutto lo strumento . 
I suddetti diodi andranno fissati sul lato componenti, lasciando i piedini 
nella loro lunghezza naturale in modo da non permettere agli altri compo¬ 
nenti di toccare la parete interna del contenitore, e andranno scelti nei co¬ 
lori che seguono: dal 1 al 5 verdi, il 6 e il 7 gialli, e dal 8 al 24 rossi. 
Passiamo al contenitore, il quale dovrà avere più o meno le seguenti di¬ 
mensioni: 80 x 120 x 220; comunque le misure diverse non influiscono sul 
normale funzionamento. 

Una volta scelto il mobiletto, provvediamo a forare la parte anteriore dove 
prenderanno posto i led, i deviatori e il potenziometro R,, e la parte poste¬ 
riore dove invece sistemeremo i due connettori S0239/P e la presa di cor¬ 
rente. 

Fatto questo, con dei trasferibili scriviamo tutte le portate di misura e le va¬ 
rie indicazioni, come si vede dalle fotografie, magari scrivendo anche il no¬ 
me della stazione, così da personalizzare il tutto, spruzzando infine le due 
faacciate con della vernice trasparente o lacca per circuiti stampati onde 
evitare che i trasferibili si stacchino. 
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misuratore di onde stazionarie 


La taratura risulta molto semplice: prima di accingerci a questa operazio¬ 
ne dobbiamo realizzare una sonda di carico da 52 oppure 75 Q, a seconda 
dell’impedenza del trasmettitore che si ha in possesso. 

Per realizzare la sonda da 52 Q si devono unire in parallelo 13 resistenze 
da 680 Q, 2 W, le quali formeranno: 680:13 = 52,3 Q, 26 W. Per mantenere 
le resistenze unite, prendiamo due pezzi di vetronite quadrate, o tonde co¬ 
me si vede dal disegno, pratichiamo 13 fori da un millimetro per parte e le 
uniamo interponendo tra di esse le resistenze ben saldate da entrambi i la¬ 
ti; per rendere più perfetto il tutto, monteremo su di una facciata un con¬ 
nettore S0239/P con sopra avvitato un giunto GS97; naturalmente il polo 
centrale andrà saldato con cavetto rigido nudo di 1 o 2 mm al centro della 
facciata opposta. 


tester 



all'uscita 

wattmetro 


sonda di carico 
52/1 


Chi non possiede tali connettori può utilizzare uno spezzone di RG58 non 
più lungo però di 10 cm. 

Passiamo ora alla taratura: sistemiamo la sonda sul connettore contrasse¬ 
gnato antenna, collochiamo ad essa un piccolo circuito, come si vede in fi¬ 
gura, formato da un diodo al germanio di qualunque tipo, due condensato- 
ri da 2.000 pF a disco e un’impedenza VK200, applicheremo in parallelo il 
tester sulla portata 50 V cc e diamo tensione al rosmetro con 12 o 13,8 V. 
A questo punto ruotiamo il trimmerR 7 precedentemente lasciato col cur¬ 
sore verso massa, dalla parte opposta, fino a che non vedremo affievolirsi i 
led n. 1 delle due scale; fatto questo, lo riportiamo di un tantino indietro per 
far sparire quel poco di luce che hanno dato i due led. Ora, senza indugiare, 
prendiamo un alimentatore o alcune pile messe in serie e alimentiamo con 
30 V circa il connettore contrassegnato con RTX; naturalmente il positivo 
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misuratore di onde stazionarie 


andrà collegato sul centrale (polo caldo) di tale connettore, poniamo S 2 
sulla portata 10 W e regoliamo R, eR 19 sinoa vedere accendersi il diodo n. 
10 della scala dei watt, che riportato ai numeri precedentemente serigra- 
fati dalla facciata del mobile risulta 8 W, mentre se alimentiamo a circa 32, 
25 V noi dovremmo vedere accendersi il 12°led che sulla scala risulta 10 W. 
Sappiamo tutti che la potenza RF in watt erogata da un trasmettitore si ha, 
conoscendo le tensioni ai capi di una sonda di carico, da: watt = (volt x vol- 
t):(ohm x 2), dove la voce ohm è di 52, noi abbiamo (30 x 30):(52 x 2) = 
900:104 = 8,6 W oppure (32,25 x 32,25):(52 x 2) = 10,003 che, arrotondati, 
fanno 10 W. 

Nota della Redazione 

Se lo strumento descritto legge valori di picco, per giungere al valore efficace, occorre consi¬ 
derare, sempre in regime di onde sinusoidali, che: 

Vpicco = Veti x i/2 per definizione, da cui V e n = Vf,ICC0 

Y2 

Weii = per definizione, quindi W e n = ^ ICC0 

n 2R 
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misuratore di onde stazionarie 


Infine, alimentando con 13,8 V, dovremmo vedere accendersi il 3° led che 
indica 1,5 W e affievolirsi il 4° che indica i 2 W, quindi possiamo dire ap¬ 
prossimativamente che sono circa 1,8W.Ora poniamoS 2 su 100W, diamo 
corrente a 30 V, perché per accendere tutti i 12 led occorrerebbero circa 
102 V (è improbabile alimentare a tale valore) quindi ruotiamo R 16 fino a 
vedere accendersi il 2° led per cui, sapendo già che corrisponde a 1 W, ab¬ 
biamo 1 x 10 = 10 W. Possiamo evincere che se fossimo in grado di alimen¬ 
tare appunto il tutto con 102 V, noi vedremmo accendersi il 12° led che in 
realtà segnerebbe lOx 10= 100W.OraponiamoS 2 come prima sulla por¬ 
tata 10 W, colleghiamo il trasmettitore alla presa RTX e mandiamo la por¬ 
tante, vedremo accendersi un numero di led relativo alla potenza in watt e 
sul tester si leggeranno i volt che, moltiplicati per se stessi e divisi per 104 
(52 x 2), danno lo stesso risultato in watt; se ciò non dovesse succedere, 
vuol dire che i cavetti che conducono al tester sono troppo lunghi e la ra¬ 
diofrequenza influenza la misura. 



Passiamo ora alla 

taratura del misuratore di onde stazionarie 

Lasciando la sonda inserita sul connettore antenna, prendiamo uno stru¬ 
mentino da 100 mA fondo scala e con due spezzoni di filo di rame isolato lo 
colleghiamo saldandolo col polo positivo al terminale opposto alla massa 
del trimmer R 3 e col negativo alla massa stessa, spostiamo S, su “onda di¬ 
retta” e mandiamo la portante, ruotiamo R, sino a portare la lancetta dello 
strumento sul fondo scala, ora dissaldiamo lo strumentino e, senza tocca¬ 
re R,, ruotiamo R 3 fino a vedere accendersi il 12° led. A questo punto il mi¬ 
suratore di onde stazionarie è bello e tarato, mettiamo il coperchio del 
contenitore, spostiamo il deviatore su “onda riflessa” mandiamo la portan¬ 
te e vedremo affievolirsi il 1° led, vuol dire che il carico è bilanciato (cioè 52 
Q); ora, al posto della sonda, avvitiamo il connettore dell’antenna, schiac¬ 
ciamo la portante, regoliamo R, in modo da fissare il fondo scala, riportia¬ 
mo S, su “onda riflessa” e tranquillamente possiamo leggere quante onde 
stazionarie ha la nostra linea. 

Per far notare quanto è efficiente tale strumento, provate a togliere il con¬ 
nettore dell’antenna, schiacciate per un decimo di secondo la portante 
(non di più altrimenti farete saltare il finale!) ebbene, con vostra meraviglia, 
vedrete accendersi tutti i dodici led, ciò vuol dire che il ROS è infinito... 
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misuratore di onde stazionarie 


Stampato “grande", 
di cui si parla 
a pagina 10, 
e del quale si vede 
sempre a pagina 10 
la relativa 

disposizione componenti. 











Toh! Guarda chi si vede: 
il TS-27/TSM! 

ovvero: 

Come ci si innamora di un vecchio surplus, 
e gli si da’ nuova vita 


Gino Chelazzi jr. 


Quando circa 5 mesi fa mi capitò tra le mani il primo esemplare 
di questo strumento, che non avevo mai visto precedentemen¬ 
te, ma classico, bello, con un profumo di funghicida, quello 
“classico” del surplus USA (che mia moglie, obbrobriosamente 
chiama “puzza”), mi piacque subito, era una bella valigetta di le¬ 
gno, dipinta “olive drab”, e all’interno del coperchio vi era il cor¬ 
redo di tutti i grafici delle curve relative alle misure, più due in 
bianco ad uso dell’eventuale rilevatore. 

Ma, mi chiederete, che cos’è questo TS-27/TMS? 

Giusta domanda, e vi dirò che si tratta di uno strumento per uso prevalen¬ 
temente telefonico, e qualcosa di ciò si capisce al volo, anche per il profa¬ 
no, in quanto sul pannello frontale dello strumento vi sono delle “chiavi” di 
tipo telefonico (le chiavi sono dei commutatori a leva, con un pacco molle 
posteriore, per effettuare commutazioni, spesso di prova). 

Lo strumento serviva (e serve) per misurare eventuali interruzioni di cavi 
telefonici, mediante la misura della resistenza ohmica degli stessi. Meno 
resistenza aveva un cavo lungo “tanto”, si poteva misurare con esattezza il 
punto ove era l’interruzione, misurando il valore della resistenza dello 
spezzone sino all’interruzione, conoscendo ovviamente, prima, l’intera 
lunghezza del cavo formante la linea in prova. 

Pensavo di avere trovato uno strumento più unico che raro,quando si af¬ 
facciò un OM romano, il quale ne aveva uno anche lui, da tempo e voleva 
alimentarlo in alternata con il 220 V. Ehilà, pensai, un altroTS-27! Non era 
ancora finita, dopo il romano, saltò fuori un OM di Prato, anche lui ne aveva 
uno e stesso problema, alimentazione a 220 V alternati. 

Valeva la pena, a questo punto, di approfondire la cosa, anche perché il 
TS-27/TSM merita la pena di essere presentato... ha un galvanoscopio sul 
pannello frontale che è un “amore”! 

Prima cosa da fare era quella di trovare il manuale relativo e, fortuna alla 
sorte, sul pannello frontale dello strumento, con un timbrino a minio aran¬ 
cione era stata scritta, guarda caso, la sigla del manuale, così che me la tra¬ 
scrissi con la promessa che mi sarei cercato il manuale nelle mie peregri¬ 
nazioni surplussarie. 

Infatti, lo trovai e, manuale alla mano, cominciai a osservare lo strumento. 
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il TS-27rrSM! 


Ma che aspetto ha? mi chiederete. 

Eccovi accontentati, in quanto nella figura 1 potete osservare una vista 
frontale del set. 



i 


TM 2057A-3 


1. Battery compartment cover. 

2. Galvanometer clamp button. 

3. Galvanometer zero-setting 

knob. 

4. Galvanometer knob setscrew. 

5. Battery compartment cover 

screw. 

6. Test lead compartment. 

7. SELECTOR switch (S7). 

8. SLIDE-WIRE DIAL (R22). 

9. SLIDE-WIRE DIAL(R22) knob. 

10. Galvanometer diai. 

11. OPENS push switch (SI). 

12. MEGOHMS push switch (S4). 


13. OHMS X100 push switch (S5). 

14. OHMS push switch (S6). 

15. TEL binding post (El). 

16. TEL binding post (E2). 

17. PR-2 binding post R (E4). 

18. PR-2 binding post T (E3). 

19. PR-2 TEST - TALK lever 

switch (S3). 

20. PR-1 TEST - TALK lever 

switch (S2). 

21. PR-1 binding post R (E6). 

22. PR-1 binding post T (E5). 

23. Binding post G (for ground) 

(E7). 


Figure 3. Test Set TS-27B/TSM, Controls and instruments. 
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il TS-27/TSM! 


L’apparato, originariamente, funzionava a batterie, che erano alloggiate in 
uno scompartimento della custodia, e una da 4,5 V per la polarizzazione 
negativa, aH’interno dello strumento stesso. È una versione del Ponte di 
Wheatstone, alimentato in continua e questo strumento, come tale, è pre¬ 
ciso. 

Alla parte destra potete osservare la scala con le varie portate delle resi¬ 
stenze ohmiche e, al centro sinistra il gioiello, il galvanoscopio, Gioito deli- 
cato e, appunto per questa ragione, è munito di un bottone a slitta “lock” 
per bloccare l’ago dello strumento quando il TS-27/TMS deve essere tra¬ 
sportato, o si possono prevedere degli urti accidentali, onde evitare che la 
lancetta dello strumento possa danneggiarsi. 

In basso vi sono quattro chiavi telefoniche, e le stesse sono presenti an¬ 
che, nel numero di due, nel pannellino accessorio a sinistra. 

In alto c’è il vano portabatterie che, a seconda dei modelli dello strumento 
è in due tipi o versioni, o lungo tutta la parte superiore, e lo scompartimen¬ 
to dei cavi accessorii è situato alla sinistra dello strumento, tra questo e la 
custodia esterna, in un apposito scompartimento, oppure, come nel mo¬ 
dello B, sempre superiormente, ma occupando metà vano, riservando l’al¬ 
tra metà allo scompartimento dei cordoni di prova. 

In questo vano verrà “alloggiato” l’alimentatore per la rete 220 V alternati 
che, date le ridotte dimensioni dello stesso, avrà come supporto il “pressa- 
batterie” in legno più lungo, applicato al listello metallico di copertura del 
vano portabatterie. 

Nella figura 2 potete vedere lo schema del TS-27/TMS in originale, in mo¬ 
do da poter osservare come era originariamente l’alimentazione a batterie 
e le relative tensioni. 



RADIOSURPLUS - IERI E OGGI 


fi? 


"abiosurplus 

IERI E OGGI 


6 ° volume della collana 
I LIBRI DELL’ELETTRONICA 

L. 18.000 

SCONTO 10% per gli ABBONATI 
SPESE DI SPEDIZIONE A NOSTRO CARICO 
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il TS-27/TSM! 


Queste sono praticamente tre, una a 1,5 V per i filamenti delle due valvole 
esistenti, la 1LN5 e la 3Q5, una “negativa” a 4,5 V per la polarizzazione del¬ 
la griglia della valvola 3Q5, e una a 90 V per l’anodica delle valvole. Quindi, 
un +1,5 V, un -4,5 V e un +90 V. Se disporremo di un trasformatore da po¬ 
chi watt per questo scopo, tutto OK, altrimenti lo potremo eventualmente 
far costruire, in quanto la spesa sarà entro le L. 10.000. Faremo fare le usci¬ 
te a 1,5 V, 4,5 V, (in positivo, tanto, per renderlo negativo, nello schema 
dell’alimentatore osserverete che è stato posto un diodo “rovesciato” in 
modo da ottenere una tensione negativa) e a 90 V. 

Lo schema dell’alimentatore (figura 3), che è molto semplice, rispetto alla 
prima idea è stato modificato nella AT, in quanto le AT rendevano sola¬ 
mente una semionda (un pochino di più), la quale faceva uscire una tensio¬ 
ne intorno ai 60 V, non sufficiente per il set, in quanto, anche osservando lo 
schema originale dello strumento, si possono osservare due batterie a 
secco da 45 V cadauna, messe in serie, per cui devono essere 90 V secchi. 


'a I a 



TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE: TE N° 1675 
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figura 3 

Alimentatore in alternata a 220 V per TS-27/TMS. 

Le resistenze barrate della treccina sono di valore da aggiustarsi per permettere una esatta uscita delle 
tensioni desiderate, sia quella a 90 V, sia quella negativa a -4,5 V. 


Lo schema è stato quindi modificato con l’inserimento di un nuovo elettro- 
litico e di un nuovo diodo (ah, questi “miracolosi" 1N4007I: nella realizza¬ 
zione di alimentatori surplus sono veramente una manna, con essi è stato 
possibile realizzare alimentatori per trasmettitori AN/ART-13 e per tante 
altre apparecchiature!). 
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il TS-27/TSM! 


La tensione di uscita può essere anche eventualmente superiore ai 90 V, e 
a questo scopo è stata posta una resistenza {JpC) tra l’uscita del trasforma¬ 
tore e il primo elettrolitico da 50 pF, 100 V, il cui valore deve essere trovato 
sperimentalmente, sino a ottenere un’uscita a “carico” di 90 V. Lo stesso 
discorso dicesi per la resistenza^*sul —4,5 V. Anche qui il valore della resi¬ 
stenza deve essere trovato sperimentalmente. 

La negativizzazione (hi!) del 4,5 V uscente dal trasformatore, come ho ac¬ 
cennato prima, è stata fatta mediante un diodo 1N4007 collegato rove¬ 
sciato, cioè in modo inverso a come si collega normalmente, a cui segue 
un elettrolitico da 500 pF, 10 V, con il negativo a massa. Il filamento da 1,5 V 
è fatto direttamente con l’alternata, in quanto per la bassa tensione da es¬ 
sa rappresentata, non ritengo necessario provvedere a radrizzarla (chi, 
eventualmente, volesse fare il “fine”, può provvedere a inserire un diodo 
1N4007). 


E mo’ il fissaggio dell’alimentatore al TS-27/TSM 

Come ho accennato prima, il posto migliore, secondo me, per sistemare 
l’alimentatore che, tra l’altro, occupa uno spazio ridottissimo, è nel vano 
originale del portabatterie ma, per evitare di fare fori antiestetici (sono 
sempre molto contrario a rovinare custodie o pannelli originali, proprio per 
mantenere il più possibile l’originalità e l’integrità degli strumenti e degli 
apparati), ho pensato che la collocazione migliore sarebbe stata quella di 
fissarlo all’interno del supporto pressa-batterie, che è subito sopra il pan¬ 
nello frontale dello strumento. 

La figura 4 mostra il disegno (me la cavo?) che ho fatto, e nel quale è rap¬ 
presentato il listello di metallo che contiene, nella parte inferiore, i due 
supporti pressa-batterie. Togliendo questo listello, svitando, allo scopo, i 
due bottoni godronati, si vedrà che inferiormente vi sono due supporti in 
legno, uno più lungo e stretto, uno più corto e largo, con uno strato di gom¬ 
ma alla estremità. Il posto ideale, secondo me, per l’installazione dell’ali¬ 
mentatore, è di agganciarlo a uno di questi supporti, logicamente a quello 
più lungo, cioè quello di sinistra. I supporti di legno sono ben saldi, in quan¬ 
to sono fissati superiormente per mezzo di due viti a legno cadauno, quindi 
niente di più facile che agganciarsi ad essi e, come ho detto prima, a quello 
di sinistra. 

Occorre prendere una squadretta di alluminio con un bordo piegato a L, e 
quel piede a L servirà proprio per il fissaggio dell’alimentatore al supporto 
di legno. Come? Forando questo supporto di legno con due fori (del dia¬ 
metro che volete, però consiglierei viti da 4 mm, viene una “cosa” robusta). 
Attraverso il supporto di legno, passeranno le due viti di fissaggio, le quali, 
da una parte, agganceranno l’alimentatore. Dall’altra parte consiglierei di 
fissarle con una piastrina metallica. Perché questa piastrina? Una questio¬ 
ne di prudenza, in quanto il supporto è di legno e anche se le fibre sono 
messe in verticale, per evitare il rischio di rompere il supporto, l’ancorag¬ 
gio, secondo me, è migliore se ci mettiamo questa piastrina dall’altra parte. 
Una volta praticati i fori per l’ancoraggio dell’alimentatore, si può montare 
lo stesso sulla squadretta di alluminio di supporto, effettuando tutti i colle¬ 
gamenti necessarii e lasciando solamente “fuori” l’attacco del cordone 
che andrà alla rete, e i collegamenti interni dello strumento, magari inse¬ 
rendo una piccola morsetterina a saldatura da un lato dell’alimentatore, al¬ 
la quale andranno i terminali delle uscite, massa compresa (in quanto va 
collegata con quella del set). 
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il TS-27/TSM! 


327 




figura 4 


Una volta completato l’alimentatore e dopo averlo eventualmente provato 
sotto tensione per controllarne le uscite, si può provvedere a fissarlo al 
supporto di legno, nella posizione che ho illustrata nel disegno, ovviamen¬ 
te a una certa distanza dal listello in ferro di chiusura, per evitare corti inci¬ 
dentali, un centimetro o due andrebbero bene, sebbene io consiglierei, a 
scanso di equivoci, di incollare con del Bostik un rettangolo di bachelite 
sottile, o di tela sterlingata (al limite, anche un pezzetto di cartone o di 
press-pan), per tutto il piano del listello corrispondente al sottostante ali¬ 
mentatore. Così si taglia la testa al toro e si evita qualsiasi incidentale cor¬ 
tocircuito anche se qualche elemento dell’alimentatore dovesse toccare 
disgraziatamente il listello di ferro. 
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il TS-27/TSM! 


Fissato l’alimentatore, non ci resta che attaccare prima i collegamenti in¬ 
terni del set, portando alla morsettiera dell’alimentatore, alla quale saran¬ 
no fissati i fili terminali uscenti dall’alimentatore, rilevandoli direttamente 
da quelle spine in gomma a quattro spinotti cadauna, le quali andavano ori¬ 
ginariamente ad attaccarsi alle batterie a secco, isolando bene con nastro 
i contatti tra di loro di queste spine, oppure rifacendo il percorso di questi 
cordoni direttamente alle parti del circuito dove sono attaccati. Consiglie¬ 
rei di effettuare un collegamento lungo, cablato o meno, ma lungo anche 
30 cm in modo che si possa, nel caso di doverci mettere le mani sopra, “al¬ 
lungare” bene, una volta che si estrae il listello di ferro con l’alimentatore 
attaccato inferiormente. Tanto, una volta che si richiuderà il listello, questo 
“cordone” tenderà a ripiegarsi su sè stesso aN’interno del vano portabatte- 
rie, disponendo di molto posto. 

Attaccheremo, quindi, il cordone che va alla rete luce, usando uno spezzo¬ 
ne di cavetto bipolare nero. Per un buon ancoraggio al telaietto dell’ali¬ 
mentatore (nel caso che qualche volta, con qualche inavvertito “tiraggio”, 
si possa strappare) sarebbe consigliabile fissare al telaietto, prima della 
saldatura, una graffetta o di metallo, oppure di polietilene, in modo da “fis¬ 
sare” bene il cavetto, con la relativa guaina, al telaio dell’alimentatore e re¬ 
sistere, così, ad eventuali strappi. 

Faremo, quindi, uscire il cavetto bipolare dal vano portabatterie, pratican¬ 
do un foro nel listello di ferro (quello che chiude il vano portabatterie) e ap¬ 
plicando un passacavo di gomma, in modo che il perimetro del foro nel me¬ 
tallo non abbia a graffiare o intaccare la guaina di copertura del cavo. Ap¬ 
plicheremo, quindi, la spina alla estremità del cavo, richiuderemo il listello 
di ferro, riavvitando i due bottoni godronati e l’alimentatore sarà pronto 
aN’uso. 

Avremo, così, il cordone che uscirà da quel listello, ma quando eventual¬ 
mente non verrà usato lo strumento, questo cordone potrà essere raccol¬ 
to in circolo sul pannello frontale deilo strumento e una volta richiuso il co¬ 
perchio della cassetta, non si vedrà niente (un po’ il sistema del cordone di 
alimentazione originale del provavalvole 1-177). Avremo, quindi, il TS-27/ 
TSM funzionante con la rete 220 V in alternata e, ogni volta che lo vorremo 
usare, sarà sufficiente aprire il coperchio dello strumento e infilare laspina 
nella rete luce. Non ho messo un interruttore per l’accensione dell’alimen¬ 
tatore, ma lascio questa iniziativa alla vostra fantasia, come pure l’even¬ 
tuale applicazione di una lampadina spia, per controllarne l’accensione, 
che potrete eventualmente fissare al listello di ferro del vano portabatte¬ 
rie, in modo da averne i comandi all’interno dello strumento, a listello chiu¬ 
so. 

Mi auguro che queste descrizioni, forse troppo particolareggiate (ma co-, 
me dicevano i latini, “melium abundare quam deficere”) vi possano essere 
di aiuto nel rimettere in funzione questo strumento che, come è successo 
per altri, è così restituito a nuova vita. Magari, per qualcuno, questo stru¬ 
mento non avrà un uso molto pratico, ma la soddisfazione di avere rimes¬ 
so in vita uno strumento surplus di questo genere avrà la sua parte e ci fa¬ 
rà rimanere paghi di ciò. 


Bibliografia 

TM 11-2057.# * # # # # # # # # # # # # # # # 
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Manuali di sostituzione 
_ e dati ECA 

I5MKL, dottor Luciano Macrì 


Uno dei problemi che spesso il dilettante o il professionista che 
si occupi di elettronica si trovano ad avere è quello di conosce¬ 
re le caratteristiche di un determinato transistore, diodo, o di al¬ 
tri semiconduttori. 

In un precedente articolo facevo presente la possibilità di servirsi della 
ECG americana i cui libri contengono migliaia di semiconduttori e i loro 
corrispondenti Sylvania. 

In questi ultimi tempi, purtroppo, il costo dei componenti americani è salito 
notevolmente per cui molto spesso non è conveniente sostituire un inte¬ 
grato o un altro semiconduttore con il corrispondente ECG. 

Esistono molti libri contenenti liste di transistori e diodi e loro equivalenti, 
ma spesso quello che cerchiamo non è riportato. 

In commercio negli ultimi anni sono comparsi diversi libri redatti dalla ECA, 
Electronic Gmbh, che ha sede in Germania ed è specializzata in pubblica¬ 
zioni contenenti dati completi su transistori, diodi, circuiti integrati. 


Cosa sono i libri ECA 

I libri ECA sui semiconduttori si suddividono in un primo gruppo che con¬ 
tiene solo i dati particolareggiati dei semiconduttori (figura 1) nei quali so¬ 
no compresi in quattro volumi tutti i vari tipi di transistori: europei, ameri¬ 
cani e giapponesi. 
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Manuali di sostituzione e dati ECA 



figura 1 


Un altro gruppo di libri è dedicato ai circuiti integrati della serieTTL digitali, 
agli integrati per microcomputer, agli integrati operazionali e lineari, e con¬ 
tengono sia tabelle con dati caratteristici che di equivalenza (figura 2). 



figura 2 
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Manuali di sostituzione e dati ECA 


Infine (e forse i più interessanti) sono le tabelle di equivalenza dei transi¬ 
stori europei, americani e giapponesi riuniti in due volumi (figura 3). 


figura 3 




Tutti questi libri sono scritti in quattro lingue: in italiano, tedesco, inglese, 
francese. 

Inoltre recentemente sono usciti due volumi, uno contenente tutti i dati 
caratteristici dei diodi con sigle comprese fra AA e BZ e un altro da 1N21 a 
1N6307. Questi trattano diodi varicap, pin, zener, soppressori zener, rad- 
drizzatori, etc. e contengono sia i loro dati caratteristici che le loro equiva¬ 
lenze. 

Tutte le spiegazioni relative ai vari simboli sono contenuti nella prefazione, 
così come è pure riportato l’indirizzo dei vari Costruttori. 

È così possibile usare al posto di transistori non reperibili i corrispondenti 
riportati nel testo oppure attraverso i dati forniti sostituirlo con un altro. 
Il prezzo dei vari libri varia da circa 30 DM per quelli contenenti dati com¬ 
pleti, ai 15^-20 DM per gli altri. 

Per quanto riguarda la reperibilità, esiste un importatore e rappresentante 
per l’Italia: ECA, Narciso Galvan, Elettroacustica Veneta, via Firenze 38-40, 
1-36016 Thiene (VI). 

L’indirizzo dell’Editore è: ECA Electronic Gmbh Postfach 400505 D-8000 
Munchen 40, telefono (089) 134004, 134005. ############«## 
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Ricevitore per le VHF 

IW3QDI, Livio Iurissevich 


Esplorare la gamma delle VHF non è impossibile con l’ausilio di 
semplici ricevitori, inoltre con l’aiuto degli integrati si può sem¬ 
plificare molto dal punto di vista del montaggio. 

Con questo articolo vado a presentare il ricevitore per gli ascoltoni, sia per 
uso radioamatoriale che per l'ascolto di pontiradio civili, e altri. 

Devo precisare che né la costruzione né lo schema si possono definire di 
tipo professionale, ma può lo stesso soddisfare la curiosità di molti appas¬ 
sionati delle VHF. 



L, 3 spire primario, 1 o 2 spire secondario, filo 0 0,8 e 0,3 mm su 0 5 mm 
L 2 4 spire filo rame argentato 0 0,8 mm su 0 6 mm 


Dallo schema si potrà notare l’ausilio di due circuiti integrati ben noti e or¬ 
mai di vecchia data ma sempre funzionali, un altro un po’ meno conosciuto 
è il pA753, un ottimo amplificatore di media frequenza, in questo circuito 
corrispondenti a 10,7 MHz, e determinate dai filtri ceramici, quelli usati per 
i ricevitori 88-M08 FM. 

Nello schema, allora, come detto, gli integrati non sono nuovi, ma per colo¬ 
ro che iniziano diremo che lo S042P funge da oscillatore locale e da mixer, 
a questo punto preciserò che la sensibilità non è molto elevata causa la 
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Ricevitore per le VHF 


mancanza di un preamplificatore, ma penso ciò non presenti alcuna diffi¬ 
coltà per i nostri lettori che seguono da molto tempo cq elettronica e 
XÉLECTRON e quindi saranno in grado certamente di rintracciare uno 
schema di pre; gli altri, meno laboriosi, utilizzeranno un’antenna esterna 
per la migliore ricezione dei vari segnali. 

Lo stadio seguente amplificato viene demodulato entro il TDA1200 e il se¬ 
gnale modulato in FM sul piedino 6. 

Non si è prevista un’uscita in AM in quanto non sono presenti stazioni che 
operino in questo modo. 

Il segnale di BF viene amplificato dal TDA2003, sufficiente per l’ascolto su 
un altoparlante. 

Per non creare difficoltà ai lettori, ho preferito allegare all’articolo il negati¬ 
vo dello stampato con altrettanto layout. 



IN OFFERTA SPECIALE 

la serie completa del progetto 

_“STAREI GHTER”_ 

Una stazione completa 
per la ricezione delle bande spaziali 
136-PÌ38 MHz e 1680-^1698 MHz 

in 15 fascicoli di “cq elettronica” 
per complessive L. 20.000. = Spese di spedizione comprese 
Agii abbonati sconto 10%. 

Suggeriamo di effettuare il pagamento usando percomodità assegni, propri o circolari; in seconda battuta i 
vaglia e, come ultima soluzione, i versamenti in conto corrente pos tale, intestati a «edizioni CD» n. 343400. 
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Ricevitore per le VHF 



La taratura è semplificata al massimo, comunque si proceda come segue: 
appena avrete intercettato un segnale, cercate di tarare per la massima 
uscita la MF vicino allo S042P indi per una migliore modulazione la MF vici¬ 
no al TDA1200; a questo punto tutto è pronto per l’ascolto di altre stazioni; 
per una centratura grossolana si allarghi o si restringa L 2 . 

Infine vi dò un aiuto per rintracciare senza difficoltà tutti i componenti 
compreso lo stampato presso la Ditta ELECTRONIC SHOP srl di TRIESTE 
in via F. SEVERO 22 - 34133 - Tel. (040-62321). ####*######### 


Sezione ARI 

di Castellammare di Stabia 

Antonio Ugliano I8YZC, assieme a I8TWN, I8FOQ, I8DVJ, I8NLC, 
I8ITF, I8UFY, annuncia la costituzione della Sezione ARI di Castel¬ 
lammare di Stabia, presso il Circolo Cacciatori in piazza Ferrovia. 
Gli OM sopra citati invitano conoscenti e amici ogni sabato sera 
dalle ore 19,00 alle 22,00. 
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Di. P. Mark U 

eccezziunale veramente 


un ricevitorino per chi comincia 

11-12.932, Dino Paludo 


A chi volesse per la prima volta prendere in mano un saldatore 
e costruire ‘‘qualche cosa” consiglio vivamente questo circuiti- 
no: semplice, poco costoso e di soddisfazione garantita. 

Si tratta di un ricevitorino per le onde medie. 

È chiaro che oramai, con l’inflazione di apparecchi che c’è in giro (con venti 
sacchi vi danno una radio stereo made in Japan con geisha incorporata), 
un circuito del genere ha un valore puramente didattico e di soddisfazio¬ 
ne personale (questo l’ho fatto io), ed è appunto a questo scopo che ve lo 
presento. 

Due righe sulla nascita del circuito, tanto per capire il lavoro e il travaglio 
mentale (capirai...) del progettista. 

L’apparecchietto è nato per uso ospedaliero: un giorno vado a trovare un 
anziano parente, ricoverato in un convalescenziario deN’hinterland torine¬ 
se a causa di una semiparesi, con la prospettiva quindi di una lunga degen¬ 
za. 

Sapendolo appassionato di elettronica, anche se come “novità tecniche” è 
rimasto alla ECH3*, gli porto, insieme ai soliti generi di conforto, qualche ri¬ 
vista del settore e, come avrete arguito, gli prometto di costrirgli una radio¬ 
lina che possa divertirsi a smanettare per combattere la noia (ad ascoltare 
una radiolina del commercio che soddisfazione c’è?). 

Ritornato a casa, incomincio subito a rifletterci sopra, perché i ricevitorini 
minimi sono la mia passione. 

Scarto subito i circuiti a reazione: troppo critici, e soprattutto poco pratici 
per una persona dai movimenti già limitati. 

Senza reazione, d’altra parte, un circuito allo stato minimo avrà una resa li¬ 
mitata. 

A questo punto mi ritorna in mente una cosuccia su cui avevo già riflettuto, 
e che al momento era allo stato latente, nel reparto “circuiti elettronici” del 
cervello. 


* Per i giovinastri che non l'avessero mai sentita nominare, la ECH3 è una famosa valvola della serie “ros¬ 
sa" usata dalla fine degli anni ‘30 fin verso il ‘50. 

Un triodo-eptodo che gli sperimentatori, e i professionisti, usavano in tutti i modi: convertitrice, BF, rivela¬ 
trice, osculatrice, ecc. 

L'Aeronautica italiana aveva in dotazione un RX (quasi) professionale, l'AR18, che montava esclusiva- 
mente questa valvola in tutti gli stadi. 
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Vediamo un po’ di capirla insieme. 
Prendiamo i circuiti seguenti: 



Sono schemi di principio di stadi amplificatori a transistor, con uno o più 
circuiti accordati e accoppiamento induttivo, oppure a resistenza-capacità. 
Ora uno stadio amplificatore del genere, con un transistor ad alto guada¬ 
gno, che fa? 

Ve lo dico io: auto-oscilla, a meno che non vi siano degli accorgimenti per 
eliminare il fenomeno, o che sia polarizzato per un guadagno limitato. 
L’auto-oscillazione è provocata dalle capacità interne del transistor stes¬ 
so, le quali fanno retrocedere il segnale dall’uscita verso l’entrata. 
Questo “feed-back positivo” (in italiano, per l’appunto, reazione o rigene¬ 
razione) si sfrutta d’altra parte per la costruzione di oscillatori: è il “circuito 
Armstrong**”. 

Infine (e qui sta il punto che a noi interessa), se il circuito viene portato 
quasi all’oscillazione, il suo Q, o fattore di merito, viene enormemente in¬ 
crementato con incremento parallelo di sensibilità e selettività. 


** Niente a che vedere con il grande jazzista, nè con il primo uomo sulla luna. 
Codesto Cameade era uno scienziato degli anni ‘20. 

Sempre specificato per la gioventù bruciata. 
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In altre parole, si trattava di ottenere un circuito a reazione senza organi e 
controlli esterni per la reazione stessa e, soprattutto, stabile su tutta 
l’estensione della gamma ricevibile. 

Mica semplice, gente, difatti ho dovuto lavorarci su un bel po’ nei ritagli di 
tempo prima di ottenere il circuito che vi presento ora, e che mi ha vera¬ 
mente soddisfatto. 

Non fo’ per dire, ma dove lo trovate un micro-RX del genere che di sera vi fa 
sentire tutte le stazioni europee con meno di un metro di antenna (quelle 
nazionali solo con la ferrite, e anche di giorno, hi) e con selettività da supe¬ 
reterodina? 

Il tutto in un laboratorio con due piani di cemento sopra? 

Adesso che siete invogliati, incominciamo a vedere lo schemino a blocchi, 
per capire meglio. 



cu/ha auricolare 
o altoparlante 


Il “cuore” di tutto il sistema è l’amplificatpre RF, che ho costruito “lavoran¬ 
do” intorno a un banale 2N708 per portarne all’esasperazione il Q, come 
dicevamo più sopra. 

Il segnale, sintonizzato dalla ferrite e dal variabile, viene fortemente ampli¬ 
ficato e “selettivizzato” dallo stadio amplificatore, quindi passa nel rivela¬ 
tore costituito da un diodo al germanio 0A95 leggermente polarizzato per 
aumentarne la sensibilità. 

lo ho usato un auricolarino per le ragioni esposte all’inizio (uso ospedalie¬ 
ro), ad ogni modo vedremo come ottenere un segnale più o meno “robu- 
stoso”. 

L’integrato LM386 della National (già parzialmente scritto daG. A. Prizzi in 
un suo articolo su cq 8/81) è infatti disponibile in quattro versioni con di¬ 
versa potenza di uscita. Al fondo dell’articolo troverete una tabella con ca¬ 
ratteristiche e parametri, tradotto “ad usum pierini” dal “LINEAR ICs FOR 
CONSUMER APPLICATIONS” della National stessa. 

Consiglio di andare anche a riguardarsi quanto scritto dal Prizzi. 



-32- 


—XÉLECTRON 3/83- 







Di.P. Mark II 


A questo punto una pausa perché possiate esaminare a pagina preceden¬ 
te io schema elettrico completo, prima che mi venga il crampo dello scrit¬ 
tore: io scrivo solo a mano, come Simenon (me ne sono accorto, accidenti! 
e non ha neanche una bella grafia! - Nota del compositore. P.S.: il Redattore 
si associa alla bestemmieria...) 


1 

fi, 

100 kO 



fì 2 

22 Q C ' 

470 pF 


fi 3 

fi. 

1 kQ c 2' c 7 

470 0 

10 nF 
100 nF 

ceramici a disco 

R 5 

390 kQ c <- c <5 

220 pF 


«6 

12 kQ c s- c s 

1 pf, elettrolitici, 12 V 

fi? 

10 Q C, 0 

50 nF, ceramico a disco 

tutte da 

1/4 W C " 

10 pF, elettrolitico, 12 V 

P, 

10 kQ, potenziometro logaritmico con interruttore i 



i 

interruttore abbinato a P, 



c v 

variabile in mica per radioline (vedi testo) con le due sezioni in parallelo 

A 

cullia, auricolare o altoparlante da 8 Q di impedenza 



L, 

ferrite piatta o tonda (ricambio per radioline); volendo aulocostruirta, avvolgere una 
sessantina di spire di filo di rame 0 0,3 mm su di un tubetto di cartone con la possibilità 


di scorrere sopra la ferrite 



^-2 

4 spire filo di rame (trecciola) sottile avvolta sopra il lato freddo (quello verso massa) di L, 

*-3 

bobinetta di oscillatore per onde medie (ricambio per radioline, nucleo'rosso) 

^-4 

impedenza di alta frequenza da 1 mH (può variare da 100 gH a 3 mH). 

Q. 

2N708 



D 

0A95, 0A91, AA117, ecc. 



X, 

LM386N (1/2/3/4 vedi tabella e note al fondo) 




Non lasciatevi spaventare dall’apparente complessità del circuito che ruo¬ 
ta intorno al 2N708. 

Il cablaggio non è critico (a meno che non facciate ragnatele infernali di fi¬ 
li): basta fare attenzione a non commettere errori banali. 

Qualche osservazione sui componenti. 

R, da 100 kQ e R 3 da 1 kQ polarizzano rispettivamente la base e l’emettito¬ 
re del transistor. 

R 2 da 22 Q introduce un certo tasso di controreazione. 

La controreazione (o reazione negativa) è ovviamente l’inverso della rea¬ 
zione positiva: diminuisce l’amplificazione, ma aumenta la stabilità. 

Il valore di 22 Q è l’optimum risultato per i tre transistori che ho provato io. 
Nel caso vi capitasse un 2N708 “super”, oppure particolarmente bizzoso, 
aumentate leggermente il suo valore(27,33 o 39Q); se la stabilità fosse in¬ 
vece veramente buona, potete provare a diminuirlo, se vi piace sperimen¬ 
tare. 

L 3 è una normalissima bobina di oscillatore delle radioline OM, quella con il 
nucleo rosso. Se non volete comprarla nuova, potete risparmiare 500 lire 
per il caffè recuperandola da un apparecchio fuori uso. 

Della bobina di sintonia è detto nelle note dello schema, ricordo solo che 
più la ferrite è grossa, maggiore è la sensibilità. Naturalmente deciderete 
le dimensioni in rapporto a quelle che volete dare al circuito. 
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Dimenticavo: la piccola porzione di bobina L 3 che rimane tra il collettore e 
C 6 aiuta a evitare il sovraccarico del diodo rivelatore in presenza di segnali 
forti. Per lo stesso motivo evitate di aumentare il valore del C 6 stesso. 
Prima di passare a qualche consiglio per il cablaggio, vi spiego l’unica re¬ 
golazione da fare una volta che il tutto funzioni. 

Come avete visto nelle note dello schema, la bobina va avvolta sopra un 
tubetto di cartone che possa scorrere sulla ferrite (se comprate un ricam¬ 
bio, è già tutto OK). 

Sintonizzate il primo canale radiofonico (rimane nella parte bassa della 
gamma, dove l'amplificazione è maggiore) e fate scorrere la ferrite in mo¬ 
do che sia in una posizione che non provoca inneschi. In genere il tubetto 
con l’avvolgimento deve rimanere qualche millimetro fuori dellaferrite dal 
lato “freddo” come mostra lo schizzo qui sotto: 


diminuisce la sensibilità 
ma aumenta la stabilità 
ferrite — 


al variabile al transistor 
IL, iU 



aumenta la sensibilità 
ma occhio agti inneschi 


cartone scorrevole 


Agite sulla sintonia e assicuratevi che su tutta l’estensione della gamma la 
ricezione sia stabile e chiara. Con un paio di prove, in genere si trova la po¬ 
sizione ottimale, raggiunta la quale il tutto viene bloccato con collante, ce¬ 
ra o nastro adesivo. 

Consiglio di fare la regolazione usando l’antenna che verrà adottata in for¬ 
ma definitiva. Per la RAI bastano 50 -r- 80 cm di filo avvolto a mazzetta per 
ingombrare meno; anche la sola ferrite da’ risultati più che buoni. 

Se invece volete divertirvi a fare un po' di ascolto-DX nelle ore serali, con¬ 
siglio qualche metro di filo (non troppi) o la classica rete del letto. 

C, può venire sostituito a sua volta da un variabilino ( per poter meglio 
adattare l’antenna) così come segue in A; per antenne “vere” potete pro¬ 
vare come in B, con avvolgimento proprio. 


V CvJ- 


r 

'■C,=C, 




3 spire 
trecciola sottile 
vicino a L 2 



lo sento ad esempio Radio Praga e la Svizzera molto bene con un puntale 
del tester digitale (un metro e mezzo) come antenna di emergenza. 
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Il variabile è il classico-a-mica, anche questo può essere recuperato da 
una vecchia radiolina fuori uso. Chi ama i cablaggi “larghi” e sperimentabili 
e possiede un variabile ad aria da 250-^300 pF, può provare a usare quello. 
Ultima cosa: chi adopera una bobina commerciale già avvolta, non do¬ 
vrebbe avere problemi nel centrare la gamma: si deve ascoltare il primo 
canale RAI a variabile quasi tutto chiuso, il secondo e il terzo con il variabile 
quasi tutto aperto. Chi si autocostruisce la bobina, tenga presente che do¬ 
vrà diminuire le spire (e di conseguenza l’induttanza) nel caso (ad esem¬ 
pio) che ricevesse il primo programma a metà variabile lasciando fuori il 
secondo e il terzo. Il contrario, naturalmente, nel caso opposto. 

Per quanto riguarda il cablaggio, io consiglio la solita basetta millefori a 
passo integrato. 

Data la frequenza non certo eccezionale, va benone la fòrmica, che costa 
pure meno delia vetronite. 

Un esempio di cablaggio su millefori è illustrato qui di seguito. 

Da prendersi ovviamente con buon senso ed elasticità, seguendo il pro¬ 
prio spirito di iniziativa e la forma e dimensione dei condensatori, bobina 
ecc. 



Per finire, dati e caratteristiche dell’integrato di BF LM386, scelto per il suo 
basso consumo e il suo ancor più basso prezzo (1.000 lire o giù di lì). 

Al principiante e al dilettante puro consiglio di far tesoro della tabella e dei 
Data Sheet che compaiono sulla rivista. 
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LM306 


Amplificatore audio a bassa tensione 


piedmatura 



VALORI MASSIMI DI FUNZIONAMENTO 
Tensione di alimentazione (LM386N): 15 V 
Tensione di alimentazione (LM386N-4): 22 V 
Dissipazione dell’involucro (LM386A): 1,25 W 
Dissipazione dell’involucro (LM386): 680 mW 
Tensione di ingresso: ± 0,4 V 
Temperatura di immagazzinamento: —65°/+150°C 
Temperatura di funzionamento: 0°/+70°C 
Temperatura delle giunzioni (max): +150°C 

Temperatura interna ammessa durante la saldatura (max 10 sec.): +300°C 


CARATTERISTICHE ELETTRICHE (a 25°C) 

Tensione di alimentazione (V s ) 

LM386N-1/2/3: ’4 -Hi 2 V 
LM386N-4: 5 -H 18 V 

Corrente di riposo (l Q ): 4+8mA (con V = 6 V) 

Potenza di uscita (P out ) 

LM386N-1: 250 -h 325 mW impedenza di carico (R L ) 8 O V s = 6V 

LM386N-2: 400 -h 500 mW impedenza di carico (R L ) 8 O V s = 7,5 V 

LM386N-3: 500 -h 700 mW impedenza di carico (R L ) 8 Q V s = 9 V 

LM386N-4: 700 -h 1000 mW impedenza di carico (R u ) 32 Q 

Distorsione armonica totale (THD): a 125 mW = 0,2% a P oul max = 10% con V s = 6 V, 

R l = 8 Q 

Larghezza di banda (BW): 300 kHz 

Guadagno in tensione (A v ): 20 -h 200 (26 -h 46 dB) vedi nota 
Reiezione della tensione di alimentazione: (PSRR): 50 dB 
Resistenza di ingresso (R in ): 50 kQ 

Corrente di ingresso (l Bias ): 250 nA con V s = 6 V, piedini 2 e 3 aperti 


NOTA: i piedini 1 e 8 sono predisposti per il controllo del guadagno. 

Se lasciati aperti (come in A) il guadagno deN’amplificatore è di 20 volte (26 dB). 



Bypassando i due suddetti piedini con elettrolitico da 10 pF (B) il guadagno sale a 200 volte 
(46 dB). È lo schema usato in questo articolo. 

Inserendo una resistenza in serie al condensatore (C) è possibile ottenere guadagni variabili 
tra 20 e 200; R = 0 h- ~1,5 kQ. 

Nel caso si usi l’amplificatore al massimo guadagno, è indispensabile un condensatore di by¬ 
pass tra il piedino 7 e la massa. 
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Oddio, mi sembra di avere esposto le cose essenziali, per lo schema inter¬ 
no e altre avversità vedi cq 8/81. 

Solo un ultimo flash-back: come già detto, io ho usato un auricolare, perciò 
mi era più che sufficiente il 386N-1, che a 9 V da’ in uscita circa 300 mW. 
Chi volesse pilotare un altoparlante, adoperi il tipo N-3 (più di mezzo watt 
di uscita a 9 V). 

Sconsiglio il tipo N-4, anche se più potente, in quanto richiede un “antipati¬ 
co” carico di 32 Q. 

Chi poi necessitasse ancora aumentare la sensibilità di BF (ma parlo di 
gente che abita nella valle del silenzio!) può inserire uno stadio a basso ru¬ 
more tra il rivelatore e l’integrato finale: 



Naturalmente aumenterà un tantino il fruscio, ad ogni modo affari vostri... e 

B u o n I av o ro ! # # # # * * # # # x * * # x # # * # =» # # =» # # # # =» # # # =» & # 


E LT 

elettronica 
“NOVITÀ ASSOLUTA” 

“SMERALDO” il VFO ad AGGANCIO di FREQUENZA 

Non più problemi di stabilità, non più trasmissione o ricezione tremolante. 

Lo “SMERALDO” è il VFO che sognavate da tempo, non solo è adatto a pilotare qualsiasi 
Tx o ricetras, in quanto provvisto di regolazione d’uscita, non solo fornisce un segnale pu¬ 
lito, ma riesce a fare apprezzare i vantaggi pratici della sintonia continua uniti a quella del¬ 
la stabilità del PLL. 

• Si sintonizza come un normale VFO 

• Si preme il pulsante verde ed il circuito PLL automaticamente lo aggancia al quarzo sul¬ 
la frequenza sintonizzata 

• Agendo sul comando fine-tune si può variare la frequenza di alcuni KHz 

• Premendo il pulsante rosso il PLL si sgancia e il VFO è di nuovo libero. 

Lo “SMERALDO” viene fornito già montato, scatolato in un elegante contenitore e tarato 
sulle frequenze richieste. 

Dimensioni 21 x 7 x 17. 

Ottimo prezzo. 

ELT e lettronica ■ v[a E. Capecchi 53/a-b • 56020 LA ROTTA (Pisa) - Tel. (0587) 447 34 
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elettronica s.a.s. 


Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 



«RADIORICEVITORE SUPERTECH» 

833CC 
L. 69.900 


Frequenza: TV1; FM 56-108 MHz 

PB AIR.WB 109-174 MHz 
CB 27 MHz (1-40ch) 
Alimentaz: DC 6v 


CX-6A: COMMUTATORE COASSIALE 
PROF. PER VHF - UHF 
" N L. 59.000 



CARATTERISTICHE 


Il Supertech 833CC è un ricevitore molto compatto che permette di 
ricevere i 40 canali CB e tutta la gamma VHF compresa tra i 56 
MHz ed i 174 MHz, compresa la banda aeronautica. Dispone del co¬ 
mando «Squelch», della presa per alimentazione esterna a 6Vdc, del¬ 
la presa per l'ascolto in cuffia e di un auricolare. 


Il commutatore coassiale CX-6A è un prodotto costruito adottan¬ 
do una tecnologia professionale che lo rende adatto anche per im¬ 
pieghi di laboratorio. Le perdite alla frequenza di 400 MHz sono 
inferiori a 1,3 dB e al di sotto di 1 50 MHz non sono misurabili. La 
potenza massima applicabile, 2KW PEP SSB sino a 150 MHz e 
1,5 KW PEP SSB da 150-400 MHz, ne consente l'uso anche con 
arpplificatori lineari RF. Il CX-6A può essere montato in 4 differen¬ 
ti posizioni, spostando il supporto di sostegno. 



Canali: 

Frequenza: 

Potenza TX: 
Alimentazione: 


80 AM 
26.965 
27 805 
5w 

12,6 - 1 5v con 
pile normali o 
ricaricabili. 


Possibiltà di applicare antenna esterna, micro¬ 
fono altoparlante esterno e alimentazione DC. 


PORTATILE 


«HY 


GAIN 80 eh 
L. 210.000 


«COMPUTER CHESS» L. 75.000 



Scacchiera elettronica programmata a 6 diversi gradi di difficoltà. Adat¬ 
ta per principianti, giocatori a media difficoltà, buoni giocatori e per riso¬ 
lutori. A richiesta verranno allegate le istruzioni in Italiano. 


Impedenza 
Frequenza 
Watt max 
V SWR 


52 Ohm 

sino a 500 MHz 
2 KW PEP SSB 
inferiore 1,3 a 400 Me. 


TRANSISTOR GIAPPONESI 


2SA673 

2SA719 

2SB77 

2SB175 

2SB492 

2SC454 

2SC458 

2SC459 

2SC460 

2SC461 

2SC495 

2SC535 

2SC536 

2SC620 

2SC710 

2SC711 

2SC778 

2SC779 

2SC799 

2SC828 

2SC829 

2SC838 

2SC839 

2SC945 

2SC1014 

2SC1018 

2SC1023 

2SC1026 

2SC1032 

2SC1096 

2SC1173 

2SC1303 

2SC1306 

2SC1307 

2SC1327 

2SC1359 

2SC1417 

2SC1419 

2SC1449 

2SC1675 

2SC1678 

2SC1684 


L.. 650 

L. 850 
L. 600 
L. 600 
L. 2.050 
L. 600 
L. 600 
L. 950 
L. 600 
L. 600 
L. 1.800 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 600 
L. 850 
L. 8.400 
L. 9.600 
L. 6.600 
L. 600 
L. 600 
L. 950 
L. 850 
L. 600 
L. 1.900 
L. 3.600 
L. 850 
L. 600 
L. 600 
L. 2.300 
L. 3.350 
L. 5.750 
L. 4.600 
L. 9.000 
L. 700 
L. 850 
L. 600 
L. 2.400 
L. 1.200 
L. 850 
L. 3.600 
L. 600 


2SC1730 

2SC1856 

2SC1909 

2SC1945 

2SC1957 

2SC1969 

2SC1973 

2SC2028 

2SC2166 

FET 

2SK41F 

2SK33F 

2SK34D 

3SK40 

3SK41L 

3SK45 

3SK55 

3SK59 


L. 1.200 
L. 1.200 
L. 6.950 
L. 9.000 
L. 3.000 
L. 9.000 
L. 2.150 
L. 3.000 
L. 6000 


L. 1.200 
L. 1.800 
L. 1.800 
L. 2.400 
L. 6.350 
L. 2.650 
L. 1.300 
L. 2.650 


INTEGRATI 

AN103 

AN214 

CA3012 

M51182 

LC7120 

TA7310P 

MC1496P 

uPCI156H 

UPC7205 

UPC597 

uPC577 

uPC566H 

TA7061 

NE567 

M51513L 

uPC592H 

TA7222P 

LC7130 

LM386 

MCI 451 06 


GIAPPONESI 

L. 4.800 
L. 4.650 
L. 22.800 
L. 4.900 
L. 9.000 
L. 4.300 
L. 6.000 
L. 7.800 
L. 7.800 
L. 2.450 
L. 3.950 
L. 3.000 
L. 2.750 
L. 4.000 
L. 7.800 
L. 3.600 
L. 7.200 
L. 9.000 
L. 2.850 
L. 9.000 


QUARZI 


COPPIE QUARZI CANALI dal -9 al +31; compresi canali alfa L. 4.800 
QUARZI SINTESI: 37.500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.1 00 

A magazzino disponiamo delle serie 17 MHz - 23 MHz - 38 MHz ed altri 300 tipi L. 4.800 cad. - 1 MHz L. 9.500- 10 MHz L. 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici ed industriali - Accessori per CB - OM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 




un tentativo di curare 

il Morbo di ROS 


I4KOZ, Maurizio Mazzoni 


Roba di carattere epidemico che ormai ha contagiato CB, OM, 
ragionieri & levatrici (così non manca più nessuno). 

Che il rapporto di onde stazionarie sia una cosa da prendere in 
considerazione è ormai cosa risaputa, ma per molti diventa la 
cosa più importante, c’è chimi telefona delirante, assillato dal¬ 
la disperazione di non poter più far scendere il ROS al di sotto 
dell’1 : 1,5. Chi addirittura piazza il ROSmetro fra baracchino e 
lineare e inorridisce di fronte a un 1 : 1,7. 


È bello da parte vostra e anche lo¬ 
devole il fatto di “spremere” tutta 
l’energia RF verso l’antenna, tutta¬ 
via se date un’occhiata alla tabella 
riportata a pagina seguente e trat¬ 
ta da pagina 170 del libro di Luigi 
Rivola “ALIMENTATORI E STRU¬ 
MENTAZIONE” (edizioni CD) vi po¬ 
tete rendere conto di quanta sia la 
perdita di trasmissione non solo ai 
livelli sopra citati, ma fino al paros¬ 
sismo di un disastroso 1 : 2001! 


AUMENTATORi 
E STRUMENTAZIONE 



lUIGl ftlVOl* 


Ebbene si, le cose stanno proprio 
così. 

La fifa grossa si comincia a giustifi¬ 
care dopo N : 2, non tanto per la 
perdita di potenza in trasmissione 
quanto per il fatto che l'energia ri¬ 
flessa dall’antenna verso il tra¬ 
smettitore non può far altro che 
trasformarsi in energia termica 
che si scaraventa addosso ai finali. 
Le valvole sopportano meglio que¬ 
ste angherie, i transistori di solito 
sono un po’ più permalosi e quan¬ 
do gli stadi finali a RF lavorano tira¬ 
ti al massimo, ecco che anche un 
pochino in più di ROS può essere 
nocivo alla salute del silicio! 

Ora per il ROS potete stare tran¬ 
quilli, ma io che sono deciso a rovi¬ 
narvi comunque l’esistenza vi met¬ 
to un calabrone nell’orecchio (dico 
calabrone perché è più ingom¬ 
brante della solita pulce). 
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R.O.S. 

Coefficiente 

di 

riflessione 

Potenza 

riflessa 

(%) 

Potenza 

trasmessa 

(%) 

Perdita di 
potenza 
trasmessa 
(db) 

1,0 

0,000 

0,00 

100,00 

0,000 

1,1 

0,048 

0,23 

99,77 

0.010 

1,2 

0,091 

0,83 

99,17 

0,036 

1,3 

0,130 

1,70 

98,30 

0,073 

1,4 

0,167 

2,77 

97,23 

0.120 

1,5 

0,200 

4,00 

96,00 

0,179 

1,6 

0,231 

5,32 

94,68 

0,237 

1,7 

0,259 

6,71 

93,29 

0,302 

1,8 

0,286 

8,15 

91,85 

0,366 

1,9 

0.310 

9,64 

90,36 

0,442 

2,0 

0,333 

11,10 

88,90 

0,504 

2,2 

0,375 

14,08 

85,92 

0,660 

2,4 

0,411 

16,92 

83,08 

0,799 

2,6 

0,445 

19,80 

80,20 

0.956 

2,8 

0,474 

22,44 

77,56 

1,106 

3,0 

0,500 

25,00 

75,00 

1,248 

3,2 

0,524 

27,4 

72,6 

1,39 

3,4 

0,545 

29,7 

70,3 

1,53 

3,6 

0,565 

31,9 

68,1 

1,67 

3,8 

0,583 

34,0 

66,0 

1,80 

4,0 

0,600 

36,0 

64,0 

1,93 

4,5 

0,636 

40,4 

59,6 

2,25 

5.0 

0,666 

44,4 

55,6 

2,55 

5,5 

0,692 

47,9 

52,1 

2,83 

6,0 

0,714 

51,0 

49,0 

3,10 

6,5 

0,733 

53,8 

46,2 

3,36 

7,0 

0,750 

56,3 

43,7 

3,59 

7,5 

0,765 

58,5 

41,5 

3,88 

8,0 

0,778 

60,5 

39,5 

4,03 

8,5 

0,790 

62,4 

37,6 

4,25 

9,0 

0,800 

64,0 

36,0 

4,44 

9,5 

0,810 

65,6 

34,4 

4,63 

10,0 

0,818 

67,0 

33,0 

4,81 

12,0 

0,846 

71,6 

28,4 

5,47 

14,0 

0,866 

75,0 

25,0 

6,02 

16,0 

0,882 

77,8 

22,2 

6,53 

18,0 

0,895 

80,1 

19,9 

7,01 

20,0 

0,904 

81,8 

18,2 

7,40 

25 

0,922 

85,1 

14,9 

8,27 

30 

0,935 

87,5 

12,5 

9,03 

35 

0,945 

89,2 

10,8 

9,66 

40 

0,951 

90,5 

9,5 

10,22 

45 

0,956 

91,5 

8,5 

10,71 

50 

0,960 

92,2 

7,8 

11,08 

100 

0,980 

96,1 

3,9 

14,09 

200 

0,991 

98,1 

1,9 

17,21 


Mi rifaccio sempre a precedenti colloqui telefonici aventi come quesito: 
È vero che il cavo coassiale dopo un certo periodo di tempo perde la sua 
caratteristica impedenza? 

Il discorso si fa serio e complicato perché è vero e non è vero! 

Come risposta, fa acqua da tutte le parti, e così mi vedo costretto a pren¬ 
dere provvedimenti delucidatori. 
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Escludiamo a priori il deterioramento dovuto ad accidentali infiltrazioni 
d’acqua e vediamo cosa succede a un vulgaris RG8/U sottoposto a tra¬ 
smissione di radiofrequenza. 

Lentamente, ma inesorabilmente il rame della calza tende a migrare verso 
il dielettrico (nei caso dello RG8/U il dielettrico è costituito da polietilene 
così subisce una trasformazione da “puro” a “caricato” (carica, nella termi¬ 
nologia dei polimeri e di altre resine sintetiche, indica “drogaggio”, presen¬ 
za di impurità), in questo caso, il rapporto fra i diametri calza/conduttore 
centrale rimane invariato, varia invece sia la costante dielettrica del mate¬ 
riale isolante posto fra calza e centrale sia il fattore di velocità, che nel ca¬ 
vo nuovo è pari a 0,66, la conseguenza più ovvia è che anche l’impedenza 
nominale di 48 -f- 54 Q (questa infatti è la tolleranza data da alcuni Costrut¬ 
tori di cavi per lo RG8/U) comincia a discostarsi da tali valori fino a percen¬ 
tuali assai rilevanti e tali da determinare ROS dovuto a disadattamento di 
linea. 

Esiste un’altra causa che può pregiudicare una variazione d’impedenza 
del cavo, questa si verifica però per trasmissione ad alta potenza; per in¬ 
tenderci, oltre 500 W. 

Per cause imprecisate e difficili a determinarsi, si possono formare lungo 
la linea di trasmissione dei ventri di corrente con intensità assai più elevata 
di quella normalmente calcolata e ammissibile, in tali punti del cavo latem- 
peratura aumenta di parecchi gradi centigradi, fino a, incredibile, ma vero, 
spappolare il polietilene, il conduttore centrale, non essendo più vincolato 
dalla rigidità del dielettrico assume una posizione che non è più concentri¬ 
ca rispetto alla calza e in questo o peggio ancora in questi punti l’impeden¬ 
za si abbassa anche fino a zero se nella peggiore delle ipotesi il centrale va 
in cortocircuito con la calza e qui non mi dilungo sui danni che ne possono 
derivare. 

Sia ben chiaro che quanto precedentemente esposto vale per cavi sotto¬ 
posti a trasmissione, se usati solo in ricezione in teoria “dovrebbero” rima¬ 
nere inalterati, il danno è proporzionale alla potenza, al tempo a cui è sot¬ 
toposto a trasmissione e alla frequenza che più è elevata e prima favorisce 
il fenomeno della migrazione delle particelle di rame verso il dielettrico. 
Non ho dati precisi per la gamma 27 o CB che dir si voglia, mentre è stata 
provata la diminuzione di efficienza del cavo RG8/U per potenze superiori 
al kilowatt in gamma 88/108 MHz dopo circa sei mesi di servizio continuo 
H24 (H24 = 24 ore su 24 al dì!). Alle dette condizioni la perdita di efficienza 
si aggira attorno al 30% o più, provare per credere! 

Altra bega che favorisce il deterioramento dei cavi in polietilene è quella 
dovuta a crepe radiali, la causa principale di questo fenomeno è data dal 
rapido passaggio da una temperatura alta a una temperatura molto al di 
sotto degli zero gradi centigradi, la dilatazione e la contrazione del dielet¬ 
trico causata da fenomeni termico/atmosferici per periodi di due anni ge¬ 
neralmente è tale da pregiudicare il buon funzionamento di stazione an¬ 
che per ciò che concerne la ricezione. 

Sommando tutti questi fattori, vien logico pensare che almeno ogni due 
anni un buon amatore dovrebbe sostituire il cavo più che il ricevitore o il 
trasmettitore! 

* * * 

Ora la pianto con le notizie tristi e cedo il passo all’Autore che mi segue 
con le sue splendide fotografie dell’Aiuola che ci fa tanto feroci...#### 
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Il satellite 
ci guarda 

Paolo Manzoni 


Le due fotografie (o, meglio, 
composizioni fotografiche) 
che occupano queste facciate 
e le due successive sono state 
trasmesse da Meteosat 2 e da 
me captate e convertite con 
apparecchiature in gran parte 
autocostruite, specie ispiran¬ 
domi ai progetti del professor 
Walter Medri: i suoi articoli mi 
hanno spronato e consentito 
di raggiungere un buon livello 
nella ricezione di satelliti me¬ 
teorologici. 


In primo piano l'Africa e l'Atlantico. 

Alla estrema sinistra la parte orientale degli Stati 
Uniti e del Canada. 

In alto, in centro, si distinguono bene Spagna, Fran¬ 
cia, Italia e, più in su, Gran Bretagna e Irlanda. 

Il resto d'Europa è coperto di nuvole mentre l'Ara¬ 
bia Saudita all'estrema destra è quasi sgombra. 
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